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BOEING 747B 
in gebruik bij de KLM sedert 1971 
4 Pratt & Whitney straalturbines 21.300 kg stuwkracht 


vleugellengte 59,64 m 
romplengte 70,51 m 
hoogte 19,34 m 
passagiers 275-353 
vracht 25.980-29.180 kg 
startgewicht 351.500 kg 
snelheid 980 km/u 
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